Najdroższy nasz Ojciec 


inż. TADEUSZ 


Dyrektor Krak. M. Kolei Elektr. 


przeżywszy lat 57, zmarł w czerwcu 1942 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 czerwca 1942 r. o godz. 13% rano 
w kaplicy cmentarza rakowickiego 


na które zapraszają nieutuleni w zalu: 


syn, córki, zięć 1 wnuki. 


ZAKLAD ONUFREGO FIUTA 


POGRZEBOWY 
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